SHARP 衣類 乾燥 除湿 機 

冷風 ・ 衣 類 乾 燥 除湿 機 
Be Original. htps:/jp.sharp/joshitsu/ 
カタ ログ | 208 ら -1 号 


の 


CV-P60 / CV-pH140 | | 
7 位 今 


プラ ズ マ クラ スタ ー 46966 6 oo 重ね て 


2000 年 10 月 ~2021 年 10 月 末 の シャ ー プ プラ ズ マ 
クラ スタ ー 搭 載 商 品 及 び プ ラズ マク ラス ター イオ ン 
発生 デバ イス の 国内 ・ 海 外出 荷台 数 合計 


除湿 機 は お 部 屋 を 冷や す 機能 は あり ませ ん 。 む し ろ 運 転 中 は 熱 を 発生 し ます の で 室温 が 上 が り ま す 。 | * 詳 細 は P3 を ご 覧 くだ さい 。 介 写真 は イメ ー ジ で す 。 
本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


あな た の 暮らし を も っ と 快適 に する 、 プ ラズ マク ラス ター 


除湿 方 式 


年 中 パワ フル 除湿 
ハイ ブリ ッ ド 方 式 


CV-PH140-w 


し 用 クン 


オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


CV-P180-w 


オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


に / の L 


梅雨 時 ・ 夏 場 に 省エネ & パ ワ フ ル 除 湿 


CV-P120-w 


オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


ee ルン 


(年 時 タイ プ ) 
ーー 


※1 
sp64 
乾燥 時 間 約 分 
( 約 2kg の 洗濯 物 ) 
※2 
定格 13 (60Hz) 
除湿 能力 L/ 日 
| x 
最大 1 4 (60Hz) 
ニーーー_ 除湿 能力 L/ 日 


2 


mm ハイ パワ ー タ イプ 


※1 

= 。80 

a 乾燥 時 間 約 分 

( 約 2kg の 洗濯 物 ) 

※2 

定格 18 (60Hz) 

| 除湿 能力 L/ 日 

! ・ ま と め 洗 いも 一 度 に 乾燥 派 | 
「 ・ フ ァ ミ リー 向け 


( スタ ンダ ー ド タイ ブ ) 


※1 
si00 

乾燥 時 間 約 分 
自 ( 約 2kg の 洗濯 物 ) 

※2 

定格 1 2 (60Hz) 

| 除湿 能力 日 
「 ・ 毎 日 こま め に 洗濯 派 
i: ・ 少 人 数 ファ ミリ ー 向 け 


プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 ※4 約 12 畳 ( 約 20m9 約 20 畳 約 33m? 約 14 畳 ( 約 23m う 
ルー バー (風向 ) 上 下 ( 自 動 ) 左右 (自動 ) 上 下 ( 自 動 ) 左右 (自動 ) 上 下 ( 自 動 ) 左右 (手動 ) 
ワイ ド 送 風 ※5 幅 約 165cm 幅 約 165cm 幅 約 145cm 
運転 | 衣 類 乾燥 | 除 湿 || 衣類 消 遇 | | 衣類 乾燥 | 除湿 | 衣類 消 秋 | | カビ バリ ア 運 転 | | | 衣類 乾燥 || 除 湿 | 衣類 消 臭 || カビ バリ ア 運 転 | 
現在 湿度 表示 (目安 ) @ (デジ タル 表示 ) @ (デジ タル 表示 ) 人 @ (5 段階 湿度 表示 ) 
満水 サイ ン @ ⑤ @ 
タイ マー @ 切 タイ マー (1-9 時 間 ) 人 @ 入 ・ 切 タイ マー (1-12 時 間 ) 念 切 タイ マー (2/4/6 時 間 ) 
チャ イル ドロ ッ ク @ @ @ 

ハン ドル 付き タン ク ハン ドル 付き タン ク 
便利 機能 連続 排水 ※6 連続 排水 ※6 連続 排水 ※6 

内 部 乾 爆 内 部 乾 爆 

0 ホコ リブ ロッ ク プレ フィ ルター ホコ リブ ロッ ク プレ フィ ルター ホコ リブ ロッ ク プレ フィ ルター 
定格 除湿 能力 (50Hz/60Hz) ※2 11/13 L/ 日 16/18 L/ 日 IMI2IM 目 
最大 除湿 能力 (50Hz/60Hz) ※3 12/14 L/ 日 ー 


除湿 可能 面積 の 目安 ※8 50Hz 14 ~ 28 辿 (23 ~ 46m?) 20 ~ 40 崇 (33 ~ 67m?) 14 ~ 28 早 (23 ~ 46m?) 
(木造 住宅 > コン クリート 住宅 ) | 60Hz 16 33 畳 (27 ~ 54m?) 23 ~ 45 時 (38 一 75m?) 15 ~ 30 辿 (25 ~ 50m?) 
衣類 乾燥 時 間 (2kg) ※1 約 64 分 (梅雨 時 ) / 約 80 分 (冬季 ) 約 80 分 約 100 分 
衣類 乾燥 1 回 あたり の 電気 代目 安 ※9 約 20 円 (梅雨 時 ) / 約 24 円 (冬季 ) ※10 約 13F 約 13 正 
消費 電力 衣類 乾燥 ※12 660W ( 約 18 円 ) / 695W ( 約 19 円 ) 345W ( 約 9.3 円 ) / 385W ( 約 10 円 ) 275W ( 約 7.4 円 ) / 305W ( 約 8.2 円 ) 
(50Hz/60Hz) 除 湿 ※13 275W ( 約 7.4 円 ) / 295W ( 約 8.0 円 ) 325W ( 約 8.8 円 ) / 370W ( 約 10 円 ) 265W ( 約 7.2 円 ) / 290W ( 約 7.8 円 ) 
(1 時 間 あ た り の | 冷風 ※15 ER 時 3 
電気 代目 安 ※11)「 天 類 消 自 45W ( 約 1.2 円 ) / 45W ( 約 1.2 円 ) 33W ( 約 0.89 円 ) / 33W ( 約 0.89 円 ) 47W ( 約 1.3 円 ) / 55W ( 約 1.5 円 ) 
衣類 乾燥 速 乾 ・ 標 準 51/51dB 音 控え め 39/39dB 強 52/52dB 騙 39/37dB 強 49/50dB 騙 36/37dB 
運転 音 ※16 除湿 標準 51/51dB 音 控 え め 39/39dB 強 43/41dB 騙 39/36dB 強 36/37dB 弦 34/35dB 
(50Hz/60Hz) 冷風 = = = 
衣類 消 臭 標準 53/53dB 音 控 え め 34/34dB 強 52/52dB 騙 26/26dB 強 49/50dB 弱 26/25dB 
セン サー 温度 / 湿度 温度 / 湿度 温度 / 湿度 
排水 タン ク 容 量 約 3.6L (ハン ドル 付 ) 約 4.5L (ハン ドル 付 ) 約 4.5L (ハン ドル 付 ) 
使用 可能 温度 1~38C 4 38C 4~38C 
外形 寸法 ( 幅 X 奥行 X 高 さ ) 365x235x645mm 359x248x665mm 359x248x665mm 
質 量 約 15.0kg 約 16.5kg 約 15.5kg 


※1 除湿 機 の 衣類 乾燥 性 能 は 一 般 社団 法人 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (JEMA-HD090:2017) に 基 づ 
70%(CV-PH140/P60)。 室 温 20C、 湿 度 70%(CV-P180/P1 
近傍 (CV-P60 は 洗濯 物 の 下方 ) に 設置 。 借 運転 モー ド : 衣類 乾燥 「 速 乾 」 運 転 時 (CV-PH140/P60)、 衣 類 乾燥 「 強 」 運 転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100)。 実 使 
異な り ます 。※2 除湿 「 標 準 」 運 転 時 (CV-PH140)、 除 湿 「 強 」 運 転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100)。 衣 類 乾 燥 「 速 乾 」 運 転 時 (CV-P60) 。 室 温 27C、 相 対 湿 度 60% (CV-P60 は 室温 20 で 、 相 対 湿 
続け た と き の 1 日 あたり の 除湿 量 。※3 衣類 乾燥 「 速 乾 ] 運 転 時 。 室 温 27 で 、 相 対 湿度 60% を 維持 し 続け た と き の 1 日 あたり の 除湿 量 。※4 商品 を 壁際 に 置い て 、 衣 類 消 臭 
屋 中 央 (床上 1.2m) で 25.000 個 /cm? (CV-PH140) 、7,000 個 /cm? (CV-P180/P120/P71/P60、 
で す 。 ※7 衣類 消 臭 「 玉 運転 を 2 時 間切 タイ マー 設定 で 運転 し て 頂く こと で 内 部 を 乾燥 し ます 。※8 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1411) に 基づい た 数 値 。 
力量 より 算出 。 一 般 社 


運転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100)、 衣 類 消 臭 運 転 時 (CV-P60) に 部 
床 面積 の 広 さ で す 。※5 吹出 口 より 前 方 約 50cm に お ける 送風 範 
きき (CV-PH140/P60)、 衣 類 乾 燥 「 強 」 運 転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100) 、60Hz で の 衣類 乾燥 時 間 の 総 消 


※9 衣類 乾燥 「 速 乾 ] 運 転 


20/P71、CM-P100) 、60Hz 信 洗濯 


囲 


き 、 以 下 の 条 件 の も と で 試験 を 行っ た 値 で す 。 試 験 条件 朝 部 屋 の 広 さ 6 時 相当 @Q 室 温 20' で (梅雨 


度 
受 


和 き )、10C( 冬 季 ) 、 湿 
物 :2kg 相 当 (T シ ャ ツ 3 枚 、Y シ ャ ツ 2 枚 、 パ ジャ マ 1 組 、 下 着 7 枚 、 靴 下 2 足 、 タ オル 3 枚 ) 人 製品 位置 : 洗 濯 物 の 下方 、 外 周 


時 の 衣類 乾燥 時 間 は 使 


環境 ・ 使 用 条件 に より 
度 60%) を 維持 し 
(CV-PH140)、 衣 類 消 臭 「 強 ] 
CM-P100) の イオ ン が 測定 で きる 


「 標 準 」 運転 時 


団 


法人 日 本 電機 工業 会 自主 基準 


「 衣類 乾燥 除湿 機 」。 


CV-P71-w 


オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


ee の ク 


コン プレ ッ サ ー 方 式 


CM-P100-w 


オー プン 価格 (アイ ス ホ ワ イト ) 


[8 7 ク 


冬場 も し っ か り 除湿 


デシ カン ト 方 式 


CV-P60-w 


オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


【 7 (< 2 L 


コン パク ト タ イ プ 


※1 
OU 
乾燥 時 間 約 分 
( 約 2kg の 洗濯 物 ) 
※2 
定格 7 (60Hz) 
除湿 能力 1 日 


プラ ズ マ クラ スタ ー /OOO ま * 


184 役 
SAA 冷風 タイ プ 
と ※1 
乾燥 時 間 約 み ) 
Eg | ( 約 2kg の 洗濯 物 ) 
| ーー 
J 1 0 人 
Z) 
除湿 能力 L/ 日 


ー | 冷風 機能 


・ 家 中 いろ ん な と ころ で 活用 派 | 
・ 冷 風 が 欲し い フ ァ ミ リー 向け : 


ロー& コ ン パ クト タイ プ 


※1 
sa 。99 
乾燥 時 間 約 分 


= a 

定 Hz) 

四 除湿 能力 b。 日 
ー と 


約 8 畳 ( 約 13m2 約 11 畳 ( 約 18m2) 約 8 畳 ( 約 13m?) 
上 下 (手動 ) 左右 な し 上 下 ( 自 動 ) 左右 な し = 
| 衣 類 乾 燥 | | 除 湿 || 衣類 消 邊 | 衣類 乾燥 | | 除 湿 || 衣類 消 臭 || 冷風 | 衣類 乾燥 || 除 湿 | 衣類 消 邊 | 
【) @ @ 
人 @ 切 タイ マー (2/4/6 時 間 ) 人 @ 切 タイ マー (2/4/6 時 間 ) 人 @ 切 タイ マー (2/4/6 時 間 ) 
@ ⑤ 〇 


ムン に シン タン ク / 


連続 排水 ※6 


ホコ リブ ロッ ク プレ フィ ルター 


ホコ リブ ロッ ク プレ フィ ルター 


6.3/7.1 L/ 日 


9.0/10 L/ 日 


5.4/5.6 L/ 日 


8 一 16 畳 (13 一 26m2) 


1 ご 23 畳 (19 ご 38mz) 


7~14 畳 (12 ~ 23m?) 


9 一 18 畳 (15ー30m? 


13 ~25 畳 (21 ~ 42m?) 


7ー14 畳 (12 一 23m?) 


約 180 分 


約 120 分 


約 99 分 (梅雨 時 ) / 約 109 分 (冬季 ) 


約 14 円 


約 15 


約 24 円 (梅雨 時 ) / 約 28 円 (冬季 )※10 


175W ( 約 4.7 円 ) / 190W ( 約 5.1 円 


250W ( 約 6.8 円 ) / 290W ( 約 7.8 円 ) 


510W ( 約 14 円 ) / 570W ( 約 15 円 ) 


175W ( 約 4.7 円 ) / 190W ( 約 5.1 円 


245W ( 約 6.6 円 ) / 290W ( 約 7.8 円 ) 


480W ( 約 13 円 ) / 540W ( 約 15 円 )※14 


245W ( 約 6.6 円 ) / 290W ( 約 7.8 円 ) 


25W ( 約 0.68 円 ) / 25W ( 約 0.68 円 ) 


(JEMA-HD090:2017) に より 測定 。 電 力 料金 目安 


18W ( 約 0.49 円 ) / 21W ( 約 0.57 円 ) 34W ( 約 0.92 円 ) / 43W ( 約 1.2 円 ) 
強 40740dB 避 36/36dB 強 51/54dB 騙 40740dB 速 乾 51/51dB 音 控え め 38/38dB 
強 38/38dB 弱 36/36dB 強 49/50dB 玉 40740dB 38/38dB※14 
= 強 49/50dB 弱 40/40dB ー 
強 39/39dB 編 27/27dB 強 51/54dB 騙 37/37dB 51/51dB 
温度 / 湿度 温度 / 湿度 温度 / 湿度 
約 2.5L (ハン ドル 付 ) 約 2.5L (ハン ドル 付 ) 約 1.5L 
4 38C 4 一 38 で C 1 38C 
303x203x524mm 315x235x575mm 300x300x323mm 
約 9.4kg 約 12.5kg 約 6.7kg 


価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 。※10 室温 20 で (梅雨 時 )、10C( 冬 季 ) 、 湿 度 


70%、60Hz。※11 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 。 ※12 室温 27 で 、 相 対 混 度 60%(CV-P60 は 室温 20 で 、 相 対 湿度 
60%) 、 衣 類 乾 燥 「 速 乾 ] 運 転 時 (CV-PH140/P60)、 衣 類 乾 燥 「 強 」 運 転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100)。 室 温 30 で 、 湿 度 60% 時 の 消費 電力 (50Hz/60Hz) は 
<CV-PH140>665W/700W、<CV-P180>365W/415W、<CV-P120>290W/325W、<CV-P71>180W/200W、<CV-P60>485W/545W、 
< く CM-P100>265W/310W。※13 室温 27C、 相 対 湿 度 60%(CV-P60 は 室温 20C、 相 対 湿度 60%) 、 除 湿 「 標 準 」 運 転 時 (CV-PH140) 、 除 湿 「 強 運転 時 
(CV-P180/P120/P71、CM-P100) 、 除 湿 「 自 動 」 運 転 時 (CV-P60) 。 ※14 部 屋 の 温 湿度 に よっ て 、 風 量 が 自動 で 切り 換わり ます 。 ※15 冷風 「 強 ] 運 転 時 。 ※16 本 体 前 方 
1m で 測定 。 * 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、 衣 類 消 臭 「 標 準 」 運 転 時 (CV-PH140)、 衣 類 消 臭 「 強 運転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100) 、 衣 類 消 臭 運転 
時 (CV-P60) に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 


便利 機能 


移動 も ラク ラク 


凹凸 が 少な く 
お 手入れ し や すい 


連続 排水 ※6 対 応 


ホー ス (市 販 品 ) を つなげ て 
24 時 間 使 える 


本 体 の 内 部 に 残っ た 
水分 を 乾燥 


ホコ リブ ロッ ク プ レフ ィ ル ター 


大 き な ホ コリ を 
入り 口 で ブロ ッ ク す る 


ーー 
| 約 240um 


人 画像 は イメ ー ジ で す 。 


除湿 機 は お 部 屋 を 冷や す 機 能 は 
あり ませ ん 。 む し ろう 運転 中 は 熱 を 発 
生 し ます の で 室温 が 上 が り ます 。 


人 写真 イラ スト は イメ ー ジ で す 。 


Plasnnacluster 


フラ フス マ 和 全 2 
衣類 を 清 に 


ee 月 具 4 奈 前 に モー 


約 55 分 7 日 後 の 効果 で す 。 約 510 畳 相当 の 試験 空間 に お ける 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 
太 す べ て の 菌 に 対応 する わけ で は あり ませ ん 。 菌 の 種類 ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 効果 は 異な り ます 。 | 使用 場所 の 状況 や 使い か た に よっ て 効果 は 異な り ます 。 吹 き 出す 風 が 当たら な い 部 分 の 菌 や ウイ ルス の 抑制 、 消 臭い で きま せん 。 


衣類 に 付着 し た 生乾き 臭 を 消 臭 守 


プラ メ マ クラ スタ - ウ 50OO_ 


画 消 臭 効果 A | = ミロ 

SR | 機器 な し 

trio -/ 臭気 強度 
5: 強 烈 な に お い 
4: 強 い に お い * 2MFye 機器 あり aR 
3: 楽 に 感知 で きる に お い 気 2 消 邊 PC 
2: 何 の に お いで ある か に J 
わか る 弱い に お い 

1: や っ と 感知 で きる に お い 付着 ウイ ルス *2 付着 菌 *3 
0: 無 臭 ‘5 I 

0 2 時 間 : a 

2 時 間 は プラ ズ マ クラ スタ ー25000 の 効果 で す 。 (イメ ー ジ 図 ) フラ メ マ クラ スタ ー /O00 
画 消 臭 に か か っ た 時 間 180 ーー と 
>» | | 


和 付着 生乾き 臭 *1 付着 汗 臭 *4 タバ パコ の 付着 自 *5 
分 
0 ne 
4 
0 : 
で 消 臭 * K < 消 臭 * 付着 ピン ク ぬ め り バス マッ ト に : 
約 3 時 間 で 消 臭 * 約 2 時 間 で 消 臭 * a a 


(CV-P60 は 除く ) (CV-PH140/P71) 


IN 25000| " 


*1 付着 生乾き 臭 > 介 試 験 機関 当社 調べ 但 試 験 方 法 : 約 41m3 ( 約 10 辿 相 当 ) の 試験 空間 で 部 屋 干し 衣類 の 生乾き の ニオ イ 成 分 を 付着 させ た 試験 片 で 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 2 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル 
まで 消 臭 。CV-PH140 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 機種 ) の 衣類 消 臭 「 音 控え め ] 運転 で 実施 。 但 試験 方 法 : 約 22m3( 約 6 購 相 当 ) の 試験 空間 で 部 屋 干し 衣類 の 生乾き の ニオ イ 成 分 を 付着 させ た 試験 片 で 消 臭 効果 を 6 段階 気 強 度 表示 法 に て 
評価 。 還 試験 結果 : 約 3 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。CV-E7 1 (プラズマ クラ スタ ー7000 搭 載 機種 ) の イオ ン 送 風 「 弦 ] 運 転 で 実施 。※C※d *2 付着 ウイ ルス > 坦 試 験 機関 :( 株 ) 食 環 境 衛生 研究 所 代 試 験 方 法 : 約 25m?( 約 6 畳 相当 ) の 密閉 
し た 試験 空間 で 本 体 か ら 約 50cm の 位置 に ある 1 種 の ウイ ルス を 付着 させ た 試験 片 を 置い て ウイ ルス の 感染 価 を 測定 。 倫 試験 対象 : 付 着 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 較 試 験 結果 : 約 10 時 間 で 9996 抑 制 。CV-NH140( プ ラズ マク ラス ター25000 搭 載 機種 ) の 
衣類 消 臭 「 音 控え め ] 運 転 で 実施 。※d *3 く 付着 菌 > 但 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 但 試験 成績 書 : 第 21099214001-0101 号 倫 試 験 方 法 : 約 20m3( 約 5 芝 相 当 ) の 試験 空間 で 本 体 か ら 約 50cm の 位置 に ある 1 種 の 菌 を 付着 させ た 試 
験 片 を 置い て 菌 の 除去 率 を 算出 。 還 試験 結果 : 約 6 時 間 で 99% 抑 制 。CV-NH140( プ ラズ マク ラス ター25000 搭 載 機種 ) の 衣類 消 自 [ 標 準 」 運 転 で 実施 。※d *4 < く 付 湖 汗 臭 > 才 試 験 機関 : 当 社 調 べ @Q 試 験 方 法 : 約 22m3( 約 6 時 相当 ) の 試験 空間 
で 汗 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 で 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 園 試験 結果 : 約 6 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。CV-E71 (プラ ズ マ クラ スタ ー7000 搭 載 機種 ) の イオ ン 送風 「 弱 ] 運 転 で 実施 。 ※c※d *5 く 付着 タバ コ 邊 > 
⑧ 試 験 機関 : 当 社 調 べ @Q 試 験 方 法 : 約 41m3( 約 10 圭 相当 ) の 試験 空間 で タバ コ の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 で 消 自 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 55 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。KI-BX50 (プラ ズ マ クラ スタ ー 
25000 搭 載 空気 清浄 機 ) の 風量 「 中 運転 で 実施 。 約 90 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。CV-E71 (プラ ズ マ クラ スタ ー7000 搭 載 機種 ) の イオ ン 送 風 「 強 ] 運 転 で 実施 。※C *6 < 付着 カビ 菌 >@ 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 電 試験 成 
績 書 : 第 1500450000-01 号 朝 試 験 方 法 : 約 20m3( 約 5 時 相 当 ) の 試験 空間 で JIS Z 2911 を 参考 に し て カビ 菌 を 付着 させ た 試験 片 カ ビ 発育 面積 を 比較 。 還 試験 結果 :7 日 後に 増殖 を 抑制 。CV-E71(CV-P71 と 同等 性 能 機種 ) の 除湿 「 編 ] 運 転 で 
実施 。[CV-P60] 試験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 電 試験 成績 書 : 第 21118174004-0101 号 試験 方 法 : 約 20m3( 約 5 早 相 当 ) の 試験 空間 で JIS Z2911 を 参考 に し て カビ 菌 を 付着 させ た 試験 片 で CV-P60 の 衣類 乾燥 「 音 控え め ]6 時 間 
運転 と 「 運 転 停止 ]6 時 間 を 繰り 返し 行い 、 カ ビ 発 育 面積 を 比較 。 画 試験 結果 : 約 7 日 後に 増殖 を 抑制 。※d *7 く ピ ンク ぬめり 原因 菌 > 試験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 乾 試験 成績 書 : 第 19129957016-0101 号 試験 方 法 : 約 20m3 
約 5 崇 相当 ) の 試験 空間 で 本 体 か ら 約 150cm の 位置 に 設置 し た ある 1 種 の 酵母 を 付着 させ た 試験 片 に 水 を 滴下 後 、CV-J71(CV-P71 と 同等 性 能 機種 ) の ルーバ ー 下 向き で 除湿 「 強 ] 4 時 間 運 転 と 「 運 転 停止 ]20 時 間 を 毎日 繰り 返し 行い 、 機 器 な し と 
酵母 数 を 比較 。 画 試験 結果 :4 日 後 、 機 器 あ り で は 酵母 の 増殖 を 抑制 する こと を 確認 。 *8 く 付着 菌 > 電 試験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 乾 試験 成績 書 : 第 18148684001-0101 号 電 試 験 方 法 : 本 体 か ら 5 約 50cm の 位置 で ある 1 種 の 菌 を 付着 
させ た 試験 片 ( バ スマ ッ ト ) に 水 を 滴下 後 、CV-J71(CV-P71 と 同等 性 能 機種 ) の ルー バー 下向き で 衣類 乾燥 「 強 ] 12 時 間 運 転 と 「 運 転 停止 |12 時 間 を 毎日 繰り 返し 行い 、 機 器 な し と 菌 数 を 比較 。 画 試験 結果 :3 日 後 、 機 器 あ り で は 菌 の 増殖 を 抑制 する こと 
を 確認 。※a 当 技 術 マ ー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、 衣 類 消 臭 「 標 準 ] 運 転 時 (CV-PH140)、 衣 類 消 臭 「 強 ] 運 転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100)、 衣 類 消 臭 運転 時 (CV-P60) に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 
測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。※D プラ ズ マ クラ スタ ー7000 と の 比較 。※c ニオ イ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 消 邊 効果 は 異な り ま す 。※d 吹き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の 菌 や ウ ワ イ ルス の 作用 抑制 、 消 臭 は で きま せん 。 
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最大 除湿 能力 と ン ルン CV-PH1 40-w 


オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


ワ フ ル 除 湿 


xs-25000 
大 量 の 洗濯 物 も カ ラッ と 清潔 に 
1 年 スピ ー デ ィ ー に 衣類 乾燥 


2 
| 


年 中 速 乾 タ イプ 


2 段 ワ イド 千 し 対応 


(693 


| 2 つの 方 式 を 組み 合わ せ た ハ イブ リッ ド 方 式 で 、1 年 中 スピ ー ド 乾燥 剛 中 セ ラ ミ ッ ク トー ター| 


fT 
| 秋 ・ 冬 に も 吊 
まま 


pp EE 


ヒー ター を 使用 し 、 寒 い 季 節 も し っ か り 除 湿 。 
寒い 季節 で も 能力 が 落ち に くい の が 特長 。 


(60Hz) 
a 約 Cd の O()2 0 ふ 
( 約 2kg の 洗濯 物 ) 


| 広角 ワイ ドル ー バ ー で 様々 な 干し 方 に 対応 安全 性 の 高い 
a PTC セ ラミ ッ ク ヒ ー タ ー を 採用 


自己 温度 制御 作用 に より 、 赤 熱 状態 や 温度 の 
上 が りす ぎ が な く 、 安 定 し た 温度 を 保ち ます 。 


ヒー ター を 使用 し な い の で 、 
省エネ で 暑い 季節 に 高い 能力 を 発揮 。 


最適 な 

バラ ンス を 判断 し 、 

所 大 デイ 二 大 

衣類 乾燥 時 間 乾かす 
( 約 2kg の 洗濯 物 ) 


J る @ 


上 向き 送風 Mn に が 3 
画像 は イメ ー ジ で す 。 


左右 ワイ ドス イン グ 


文 詳細 は 裏表 紙 を ご 覧 くだ さい 。 


衣類 乾燥 「 速 乾 」 運転 時 。 室 温 27C、 相 対 湿 度 60% を 維持 し 続け た と き の 1 日 あたり の 除湿 量 。 除湿 [標準] 運転 時 。 室 温 27C、 相 対 湿度 60% を 維持 し 続け た と き の 1 日 あたり の 除湿 量 。 除湿 機 の 衣類 乾燥 
性 能 は 一 般 社団 法人 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (JEMA-HD090:2017) に 基づき 、 以 下 の 条 件 の も と で 試験 を 行っ た 値 で す 。 試 験 条件 供 部 屋 の 広 さ 6 辿 相 当 人 室温 20C( 梅 雨 時 )、10C( 冬 季 )、 湿 度 70%、60Hz 信 洗 濯 物 : 
2kg 相 当 (T シ ャ ツ 3 枚 、Y シ ャ ツ 2 枚 、 パ ジャ マ 1 組 、 下 着 7 枚 、 靴 下 2 足 、 タ オル 3 枚 ) 斑 運 転 モ ー ド : 衣 類 乾燥 「 速 電 」 運 転 時 。 実 使用 時 の 衣類 乾燥 時 間 は 使用 環境 ・ 使 用 条件 に より 異な り ます 。 吹出 口 より 前 方 約 50cm に 
お ける 送風 範 団 で す 。 * ま QR コー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。https://jp.sharp/joshitsu/products/cvph140/ 


@ 写 真 ・ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 4 


定格 除湿 能力 fe CV-P180-w 


オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


| 析 十 時 ・ 夏 場 に 省エネ & パ ワ フ ル 除 温 


コン プレ ッ サ ー 方 式 


ハイ パワ ー タ イプ 
2 段 ワイ ド 和 干し 対応 


衣類 乾燥 時 間 


80 分 


( 約 2kg の 洗濯 物 ) 


左右 ワイ ドス イン グ 上 下 広角 スイ ング 


念 画像 は イメ ー ジ で す 。 


付着 カビ 菌 の 増殖 を 抑制 4 通り の 干し 方 に 対応 * 2 段 2 段 || スポ ッ ト || 衣類 消 臭 
1 太 詳 細 は 裏表 紙 を ご 覧 くだ さい 。 ワイ ド 干 し || 干し 送風 運転 
カビ の ヘリ 
| コン ブ プレッサー 方 式 だ か ら 省 エネ 
1 時 間 あ た り の 電気 代 は 約 10 円 “5(60Hz) 。 


ea CV-P120-w 
オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


い 除 湿 能 力 で パワ フル に 除湿 


梅雨 時 ・ 夏 場 に 


湿 能力 


%1 省エネ & パワ フル 除湿 
回 億 定格 除湿 能 カ 1 QL/』(sohz EZ 
a RE 
に = ヽ | Ke 
に スタ ンダ ー ド タイ ブ 3 通り の 干し 方 に 対応 * 
ーー 2 段 干し 対応 文 詳細 は 裏表 紙 を ご 覧 くだ さい 。 


梅雨 時 ・ 夏 場 に 省エネ & パワフル 除湿 ea CV-P71-w 
コン プレ ッ サ ー 方 式 オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


バス マッ ト に 付着 し た 菌 “・ カ ビ 菌 の 増殖 を 抑制 


@ す べ て の 付着 菌 に 対応 する わけ で は あり ませ ん 。 菌 の 種類 対象 物 の 素材 な ど に よっ て 効果 は 異な り ます 。 


画 バ スマ ッ ト に 付着 し た 
菌 の 増殖 抑制 効果 ※6 
( 継 軸 1 目盛 低減 は 生 菌 数 90% 減 に 相当 ) 


(イメ ー ジ ) 


0 日 目 3 日 目 


本 体 か ら 約 50cm の 位置 で の 3 日 後 (1 日 12 時 間 ) の 効果 で す 。 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は 
あり ませ ん 。 使用 場所 の 状況 や 使い か た に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 


ハン ドル 付き で 
持ち 運び ラク ラク 年 が 


(イメ ー ジ ) 


※1 際 湿 「 強 ] 運 転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100)。 衣 類 乾燥 | 速 乾 ] 運 転 時 (CV-P60)。 室 温 27 で 、 相 対 湿度 60%(CV-P60 は 室温 20C、 相 対 湿度 60%) を 維持 し 続け た と き の 1 日 あたり の 除湿 量 。 ※2 除湿 機 の 衣類 乾燥 性 能 は 
一 般 社団 法人 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (JEMA-HD090:2017) に 基づき 、 以 下 の 条件 の も と で 試験 を 行っ た 値 で す 。 試 験 条件 人 部 屋 の 広 さ 6 呈 相 当 信 室温 20C、 湿 度 70%、60Hz 信 洗濯 物 :2kg 相 当 (T シ ャ ツ 3 枚 、Y シ ャ ツ 2 枚 、 パ ジャ マ 
1 組 、 下 着 7 枚 、 靴 下 2 足 、 タ オル 3 枚 ) 信 製 品位 置 洗 濯 物 の 下方 、 外 周 近傍 (CV-P60 は 洗濯 物 の 下方 ) に 設置 。 信 運転 モー ド : 衣 類 乾 燥 | 速 乾 ] 運 転 時 (CV-P60)、 衣 類 乾 燥 「 強 ] 運 転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100)。 実 合 
時 の 衣類 乾燥 時 間 は 使用 環境 ・ 使 用 条件 に より 異な り ま す 。※3 ご 付着 カビ 菌 > 倫 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 但 試験 成績 書 : 第 1500450000-01 号 倫 試 験 方 法 :JIS Z 291 1 を 参考 に し て カビ 菌 を 付着 させ た 試験 片 で 
カビ 発育 面積 を 比較 。 還 試験 結果 :7 日 後に 増殖 を 抑制 。CV-E71 (CV-P180/P120 よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 除湿 「 弱 」 運転 で 実施 。 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 使 用 場所 の 状況 や 使い か た に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 
※4 吹出 口 より 前 方 約 50cm に お ける 送風 範囲 で す 。※5 室温 27C、 相 対 湿度 60%、 除 湿 「 強 ] 運 転 時 。 電 気 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協調 べ ) で 算出 。※6 < 付 彰 菌 >@ 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 


定格 除湿 能力 ea CM-P100-w 


梅雨 時 ・ 夏 場 に 省エネ & パワ フル 除湿 


とんだ シル と だ 拉 46 66/ 


コン プレ ッ サ ー 方 式 オー プン 価格 (アイ ス ホ ワ イト ) 
a 
冷風 タイ プ 10 ⑳ 叶 パー ソナ ルス ペー ス を 涼し く 快 適 に 
NNt 


コン パク トク ー ル の ご 紹介 * 
| 快適 に 涼 め る 冷風 機能 還 シ ミュ レー ショ ン に よる 


ER 1 台 4 役 冷風 の イメ ー ジ ※9 a 
チェ ッ ク ! 記 Ediyks コン バク トク ー ル 室温 と 比べ て 約 -10'C の 除湿 され た 
ーー 快適 な 風 を 送り ます 。 27 


り へ 、 25 
23 
室温 差 


アノ 
※8 19 
O の y 信 、 エア コン と 違い 背面 か ら 温 風 が 出る た め 、 部 屋 
交 HH 全体 を 冷房 する こと は で きま せん 。 閉 め 切っ た 


= 場合 は 、 室 温 が 上 が ! M 
(吹出 口 で の 温度 、 使 用 条件 に より 変動 し ます 。) Ao 


1 台 4 役 、 風 の 勢 い を 調節 で きる 
家中 で 活躍 可変 スイ ング ルー バー 

ルー バー を 広げ て ルー バー を し ぼっ て 
冷 出 除湿 


衣類 
音 


太 詳 細 は P3 を ご 覧 くだ さい 。 上 下 に 広く 風 を 送る 


ES A000) | 
a 二 
5 6 (60Hz) ラッ クト 設置 で 省 ス ペー ス 
¥ に 1 


(イメ ー ジ ) 


| 
ピン ポイ ント で 風 を 当て る 


定格 除湿 能力 er CV-P60-w 
オー プン 価格 (ホワ イト 系 ) 


冬場 も し っ か り 際 湿 


デシ カン ト 方 式 


ロー& コ ン パ クト タイ プ 


| 前 / 計る | | 下 か ら 吹 き 上 げ る 風 で 、 ス ピー ド 乾 燥 
/ スピ ー ド 乾燥 TT nl 人 
| 。99 分 “ | ー | ラッ ク に 吊る し た 衣類 の 下 か ら 風 画 温 度 分 布 に よる 送風 範囲 の イメ ー ジ ※10 
N (2ke の 洗 和 | a | を 当て て 、 効 率 よ く 乾 燥 し ます 。 
き | « 衣類 に 風 が 
| 届く の で 、 室 温 と の 


温度 差 が 発生 。 


M (イメ ー ジ ) EER 


360° 全 周 吹 き 出し 前 際 


デシ カン ト 方 式 だ か ら 
冬場 も し っ か り 除 湿 


ヒー ター を 使用 する の で 、 寒 い 
季節 で も し っ か り 除 湿 し ます 。 


品 分 析 セ ンタ ー 但 試験 成績 書 : 第 18148684001-0101 号 信 試 験 方 法 : 本 体 か ら 約 50cm の 位置 で 、 あ る 1 種 の 菌 を 付着 させ た 試験 片 ( バ スマ ッ ト ) に 水 を 滴下 後 、CV-J71 (CV-P7 1 と 同等 性 能 機 種 ) の ルー バー 下向き で 衣類 乾燥 「 強 」 
12 時 間 運 転 と [運転 停止 ] 12 時 間 を 毎日 繰り 返し 行い 、 機 器 な し と 菌 数 を 比較 。 較 試験 結果 :3 日 後 、 機 器 あり で は 菌 の 増殖 を 抑制 する こと を 確認 。 ※7 付着 カビ 苗 > 倫 試 験 機関:( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 倫 試験 成績 書 第 20088610001- 
0101 号 食 試 験 方 法 : 約 20m( 約 5 晴 相 当 ) の 試験 空間 で 、 本 体 か ら 約 150cm の 位置 に 設置 し た ある 1 種 の カビ を 付着 させ た 試験 片 ( バ スマ ッ ト ) に 水 を 滴下 後 、CV-J71 (CV-P71 と 同等 性 能 機種 ) の ルー バー 下向き で 除湿 「 強 ] 運転 4 時 
間 運 転 と [運転 停止 」20 時 間 を 毎日 繰り 返し 行い 、 機 器 な し と 菌 数 を 比較 。 較 試験 結果 :7 日 後に 増殖 を 抑制 。 ※8 60Hz、 室 温 27C、 湿 度 60% 時 。※9 冷風 「 強 」 運 転 時 。 ル ー バ ー 上 向き で 本 体 より 前 方 約 50cm に お ける 温度 分 布 で す 。 
※10 衣類 乾燥 [「 速 乾 ] 運 転 時 。 約 60 分 後 の 温 度 分 布 を 測定 。* 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、 衣 類 消 臭 「 強 」 運 転 時 (CV-P180/P120/P71、CM-P100)、 衣 類 消 臭 運転 時 (CV-P60) に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 
の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 *QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。https://jp.sharp/qr/cv001 (コン パク トク ー ル の ご 紹介 ) 


る 写真 ・ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 


DEE 計 隊 生活 に 合わ せ た 様 々 な 干し 方 に 対応 esoseeewee 
Zr 2 彼 ワイ ドレ 


ュー J 1 L_Z 


| cvPeo | 
WW | 名 


a 
a ) 
= ぃ / 
適応 機種 mn 形 名 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 、 キ レイ が 続く ! 
交換 用 じん フィ ルター は 5 
CV-DF100/ _)| FZ-D10HF | 3.630 円 (税込 ) | 約 5 年 ※ 適合 希望 小売 
F120 ea 交換 用 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト NO と Coon a EERO 
脱臭 フィ ルター | FZ-D10DF | 2.970 円 (税込 ) | 約 5 年 ※ 5 ーーー 
倫 こ れ ら の 機種 は 安定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 定期 的 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 必要 で す 。 


※ 交換 の 目安 : 一 般 家庭 で タバ パコ を 1 日 5 本 吸っ た 場合 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467)  @ 総 運転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 し て 運転 し た 場合 約 2 年 、1 日 8 時 間 毎 日 使用 し た 場合 約 6 年 ) 経 過す る と 、 本 体 の 
試験 に よる (使用 場所 や 設置 場所 に より 交換 時 期 は 異な り ま す ) 。 ラン プ が 点 減 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ます 。 約 19.000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経過 する と プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン の 放出 を 停止 し ます 。 


商品 ご 理解 の た め (に @ 本 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 田 除 泥 機 の ご 使用 に つい て 介 部 屋 の 広 さ 、 構 造 に ちよ り ます が 、 湿 度 を 50% 以 下 に 維持 で き な い こと が あり ます 。 但 除湿 機 に は 、 お 部 屋 を 冷房 
暖房 す re ⑧ 微 量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程 度 の 量 で 、 健 康 に 支障 は あり ませ ん 。 吉 海浜 地 区 で 潮風 が 直接 あたる 場所 や 、 温 泉 地帯 、 油 煙 が 多い 場所 な ど 、 周 囲 の 環境 が 特殊 な 場所 で ご 使用 に な る 
場合 は 、 お 買い 求め の 販売 店 に よく ご 相談 くだ さい 。 但 運 転 中 の 放熱 に より 、 室 温 が 2Cー8C 前 後 上 が る こと が あり ます 。 除 湿 機 は 室温 が 下がる と 除湿 能力 が 低下 し ます 。 ま た 衣類 乾燥 時 間 も 長 く な り ます 。 電 除 混 機 の 近く で は 、 フ ッ 素 樹脂 や シリ コー ン 
を 配合 し た 化粧 品 a な ど は 使わ な いで くだ さい 。 本 体内 部 に フッ 素 樹 脂 や シリ コー ン が 付着 し 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン が 発生 し な く な り ま す 。 電 除湿 機 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 製品 の 製造 打 切 後 8 年 で す 。 朝 当 商 品 は 、 医 療 用 具 で は な く 、 疾 病 の 
予防 治療 な どの 効果 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 園 冷媒 に 関す る ご 注意 家庭 用 除湿 機 ( ハ イブ リッ ド 方 式 、 コ ンプ レッ サー 方 式 ) に は 最大 で CO2( 温 暖 化 ガス )272kg に 相当 する フロ ン 類 (HFC-134a) が 封入 され て いま す 。 地 球 温暖 化 防止 の 
た め 、 公 理 廃棄 な ど に あたっ て は 、 冷 燥 フロ ン 類 の 適切 な 処理 が 必要 で す 。 お 住ま い の 地 域 の 方 法 に 従い 廃棄 し て くだ さい 。 フ ロン 類 に 関す る お 問い 合わ せ は お 客 欄 ご 相 設 窓 まで お 願い し ます 。 田 カ タロ グ に つい て の ご 注意 朝 製 品 改良 の た め 、 仕 様 
の 一 部 を 予告 な く 変 更 する こと が あり ます 。 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 が あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 但 本 カタ ログ に 掲載 され た 機種 の 中 で 、 品 切れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か め の 上 、 お 選び くだ さい 。 


*※ ぐ QR コー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 欠 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 欠 QRH コ ー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび @ ご 使用 前 に 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 但 この カタ ログ に 掲載 の 商品 は 一 般 家庭 用 で す 。 食品 - 動 
プラ ズ マ クラ スタ ー、PIasmaclUster は 安全 に 関す < る | 植物 精密 機械 ・ 美 術 品 の 保存 な ど 、 特 殊 用 途 に は 使用 し な いで くだ さい 。 食品 な どの 品質 低下 な どの 原因 に な る こと が あり ます 。 
ES ご 注意 | @ 電 気 工事 が 必要 な 場合 が あり ます 。 お 買上 げ の 販売 店 また は 専門 業者 に ご 相談 くだ さい 。 配 線 な ど に 不備 が ある と 感電 や 火 
シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 災 の 原因 に な る こと が あり ます 。 


⑯ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 販売 店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 「 保 証書 」 を 必ず お 受け と りく だ さい 。 但 製造 番号 は 、 安 人 確保 上 重要 な も の で す 。 お 3 買い 上 げ の 際 は 、 商品 本 体 に 製造 番号 が 表示 され て いる か お 確か めく だ さい 。 脅 「 オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 


は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 画 この カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 の オン ライ ン サ ポー ト に アク セス くだ さい 。 
@ 電 源 プ ラグ 、 コ ー ド が 異常 に 熱い 。 異常 な 音 や こげ くさ い 臭 い が す る 。 @ ブ レー カー、 ヒ ュー ズ が た び た び 故障 や 事故 の 防止 の た め 、 ス イッ チ を 
長年 ご 使用 の 製品 は 切れ る 。 コー ド を 折り 曲げ る と 通電 し な か っ た りす る 。 スイ ッ チ を 入れ て も 運転 し な いと き が ある 。 本 体 ご 使用 | 切り 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 
こま め な 点検 を ! (容器 ) か ら 水 が 漏れ る 。 朝 本 体 ケ ー ス が 変形 し て いる 。 電 自動 的 に 切れ る は ず な の に 切れ な いと き が ある 。 抜き 、 必 ず 販 売店 に 点検 を ご 依頼 
こん な 症状 は あり ませ ん か ? る ⑧@ モ ー タ ー の 回 転 が 止 まっ た り 、 遅 か っ た り 、 不 規則 な と き が ある 。 豊 いつ も と 違っ て 温度 が 異常 に 高く な る 。 中 止 くだ さい 。 な お 、 点 検 ・ 修 理 に 要する 
⑯ そ の 他 の 異常 や 故障 が ある 。 費用 は 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 


ご 愛用 家電 の @。 人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サー ビス ャ ー プ の 


see | OP COCORO MEMBERS $3<2EM https://cocoromembers.jp.sharp/ ツ COCORO STORE オツ ライ ンス ト ア 
に 快適 に | @ 


質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! に 
a 5 EGG 0120-078-178 Seam Gaoeed 


ご 月 曜日 ~ 土 曜日 : 午 前 9 時 ~ 午 後 6 時 


トン = 0570-550-449 ofa Emo ki 


スマ ー ト フォ ン 


p5csc 利 用 ) SHARP オン ライ ン サ ポー 


https://jp.sharp/su pport/ ※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 
シャ ー プ 株 式 会 社 画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 田 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 
本 社 〒590-8522 回 部 回 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 に 
https://jp.Sharp/ / 適正 な 表示 を ) 
推進 し て いま す 
FSC 
この カタ ログ の 内 容 は 、 因 2 
で a ある 2 資源 を 
202 ら 年 3 月 現在 の も の で す 。 の 上 (2 この カタ ログ は 環境 に 配慮 し た FSC“ 認 証紙 を 使用 し て いま す 。 VEGETABLE 
H.240 [CV2208P ヽ ーー | 正和 3444 考 ⑥ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 @/L INK 


